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EVIDENCE FOR REMAINING UNCERTAINTY (TYPE B) 



TRIAL 1 


TRIAL 2 

MACHINE 

MACHINE 

58 

59 

60 

61 

58 

59 

60 

61 

PUFF 

7.8 

7.8 

7.8 

7.9 


7.8 

7.9 

7.7 

7.9 

CO 

16.1 

16.0 

16.2 

16.3 


16.6 

16.9 

16.6 

16.9 

TPM 

20.3 

19.9 

20.0 

20.5 


21.0 

20.8 

20.3 

21.3 

NIC 

1.03 

1.02 

1.04 

1.04 


1.06 

1.04 

1.05 

1.05 

H20 

3.48 

3.30 

3.16 

3.53 


3.65 

3.77 

3.46 

4.08 

TAR 

15.8 

J 

15.6 

15.8 

15.9 


16.3 

16.0 

15.8 

16.1 


DIFFERENCE 

MACHINE 

58 

59 

60 


0.0 

0.0 

- 0.1 

0.0 

0.5 

0.9 

0.4 

0.6 

0.7 

0.9 

0.4 

0.8 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.17 

0.47 

0.29 

0.55 

0.5 

0.4 

0.1 

0.2 


I 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nkcl0001 
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